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Zehntes Capitel.
worden, wegen deren jedocli auf die Specialarbeiten verwiesen werden muss, die iibrigens im Vorstehenden meist erwahnt sind.
Eines nur mb'chte ich hervorheben:  Wenn man  das Verhaltniss
#
-3- fiir einen und denselben Stoff bei zwei verschiedenen Drucken be-
#o
rechnet,  so soil dieses  Yerhaltniss fiir chemisch  nahe stehende Sub-
stanzen von fast gleicher Grosse sein.     Nernst und Hesse1) geben
nacn 0. Schumann folgende Zusamnaenstellung:
Subs'tanz	Siedepunkt		t9-^
	# bei 760 mm	#0 ^ei 200 mm	
Methylforiniat, C2H302    .   .	305,3	273,7	1,115
Methylacetat, C3H602  .   .   .	330,5	296,5	1,115
Methylpropiouat, C4H802    .  '	352,9	316,7	1,114
Methylbntyrat, G5H1002   .   .	375,3	336,9	1,114
Methylvalerat, C6H1202   .   .	389,7	350,2	1,113
Aethylformiat, C3H602    .   .	327,4	293,1	1,117
Aethylacetat, C4H802   .   .   .	350,1	314,4	1,114
Aethylpropkmat, C5H1002    .	371,3	333,7	1,113
Aethylbutyrat, C6H1202   .   .	392,9	352,2	1,116
Aethylvalerat, C7H1402    .   .	407,3	365,3	1,115
Propylformiat, C4H802.   .   .	354,0	318,0	1,113
Propylacetat, C5H1002 .   .   .	373,8	336,0	1,112
Propylpropionat, 06H1202    .	395,2	358,0	1,113
Propylbutyrat, C7H1402   .   .	415,7	374,2	1,111
Propylvalerat, C8H1602    .   .	428,9	385,6	1,112
Die Verhaltnisszahlen schwanken nur zwischen 1,117 und 1,111. Ein Gang mit zunehmendem Gehalt an CH2 ist mit Sicherheit hocb-stens bei den Methylverbindungen festzustellen. Ausserdem sieht man, dass isomeren Verbindungen in der That nicht genau die gleiche Siedetemperatur zukommt, wie schon friiher erwahnt. So haben wir
	bei 760 mm	bei 200mm
Methylacetat     .    .    .	0- = 330,5	296,5
Aethylformiat    .    .    .	# = 327,4	293,1
Methylpropionat     .    .	0- = 352,9	316,7
Aethylacetat ....	# = 350,1	314,4
Propylformiat   .    .    .    '	fr = 354,0	318,0
l) Vergl. insbesondere Nernst und Hesse, Siede- und Sclimelzpunkt, Brauuschweig 1893, S. 14.         i*i,u             I'J It        '.'        I ///
